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mant la bourre de coton soluble. Si. Ton veut determiner le volume
d'air entraine par Fecoulement de Feau, il suffit d'engager Fextremite I
du tube kl sous un grand flacon renverse plein d'eau, jauge a 1'avance,
et de mesurer le temps que ce flacon, d'un volume de 10 litres par
exemple, inettra a se remplir.

Ge mode d'aspiration continue est tres  commode et m'a   rendu
beaucoup de services.

Lorsque Fair a passe pendant tin temps stiffisant, la bourre de
coton, plus ou moins salie par les poussieres qu'elle a arretees, est
cleposee dans un petit tube avec le melange alcoolique ethere qui
dissout le coton. On laisse reposer pendant un jour. Toutes les pous-
sieres se rassemblent au fond du tube, ou il est facile de les laver par
decantation, sans aucune perte, si Fon a soin de separer chaque lavage
par un repos de clouze a vingt heures. Pour decanter le liquide, 11 est
bon de se servir d'un siphon forme par un tube de tres petit di a metre,
et pouvant s'aniorcer par aspiration.

Lorsque le lavage des poussieres est suffisant, on les rassemble
dans un verre de montre ou le restant du liquide qui les foaigne
s'evapore promptement (*); alors on les delaye dans un pen d'eau, et
on les examine au microscope.

On pent faire agir sur elles, suivant les methodes ordinaires, diffe-
rents reactifs : Feau cFiode, la potasse, Facide stilfuriq.ue, les matieres
colorantes.

Ces manipulations fort simples permettent de reconnaitre qu/il y a
constamment dans' Fair commun un nombre variable cle corpuscules,
clout la forme et la structure annoncent qu'ils sont organises.  Leurs
dimensions s'elevent clepuis les plus petits diametres jusqu'a ^ a ^j| et
davantage de millimetre,  Les tins sont parfaitement spheriques, les
autres ovo'ides. Leurs contours sont plus ou moins nettement accuses.
Beaucoup sont tout a fait translucides, mais il y en a aussi d'opaques avec
granulations a Finterieur. Ceux qui sont translucides, a contours nets,
ressemblent tellement aux spores des moisissures les plus communes,
que le plus habile micrographe ne pourrait y voir de difference. G'est
tout ce que Fon pent en dire, comme on petit affirmer seulement que,
parmi les autres, il y en a qui ressemblent a des infusoires en fooule,
enkystes, et generalement aux globtiles que Fon regarde comme etaiit
les oeufs de ces petits dtres. Mais quant a affirmer que ceci est une spore,
bien plus, la spore cle telle espece determinee, et que cela est un oeuf et
Foetif cle tel microzoaire, je crois que cela n'est psfs possible. Je  me

1. Le lavage est suffisant apices cinq ou six decantations. II faut se servir de coton-poudre
dont la solubilit6 &oit aussi parfaite que possible.et, est tres exact.it quelque resultat
